Mateusz Kubik 


przeżywszy lat 76, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu d. 3 Stycznia 1686 r. 


Pogrzeb odbędzie się we Wtorek dnia 5 b. m. o godzinie wpół do 8 popołudmiu z zakładu 
klinicznego wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który to obrzęd zaprasza się Znajo- 


mych i Przyjaciół. 


"W drukarni Związkowej w Krakowie, ulica sw. Jana Nr. 13 Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


